Za spokój duszy ś. p. 


Inż. STEFANA 


KORY 


najdrozszego, nigdy nieodzalowanego brata 


jako w pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 


odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 5 maja 1952 r. o godzinie 7” rano 
w kościele 00. Kapucynów 


Nabożeństwo żałobne 


na które zapraszają stroskane 


Siostry. 


